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MAIRE de LYS-LEZ-LANNOY 
Vice-Président du Conseil Général 


Censeur de Lycée Technique 








QUESNE 


Conseiller Municipal de Roubaix 
Directeur de Lycée Technique 
SUPPLEANT 
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7me Circonscription (scrutin de ballottage du 12 Mars 1967) 
ROUBAIX:-Est - WATTRELOS-Est - Canton de LANNOY 


Électrices, 

Electeurs, 

LA FÉDÉRATION DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET SOCIALISTE 
remercie tous ceux qui, nombreux, le 5 Mars, ont placé 
son candidat en tête des forces de progrés. 

Malgré les pressions exercées officiellement en faveur 
du député sortant, FRYS obtient péniblement 33 o/° des 
suffrages. 

Cet insuccès de FRYS, doit se transfor- 
mer en défaite totale le 12 Mars. 

Electrices, Electeurs, confirmez au second tour 
votre refus d’élire à nouveau un député qui, en huit ans de 
mandat, n a rien apporté à notre région et a fait la preuve 
de son incompétence. 


VOTEZ pour 
Andre DESMULLIEZ 


et Jules DUQUESNE 


Suppléant 











Le Parti Socialiste 


Vu les candidats. 


